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KANCELARIA SEJMU 
Biuro Komisji Sejmowych 


PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA 
E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, 
ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 
(NR 72) 
M KOMISJI GOSPODARKI 
(NR 55) 
z dnia 7 maja 2013 r. 


Pełny zapis przebiegu posiedzenia 


Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa (nr 72) 


Komisji Gospodarki (nr 55) 


7 maja 2013 r. 


Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Gospo- 
darki, obradujące pod przewodnictwem posła Wojciecha Jasińskiego (PiS), 
przewodniczącego Komisji Gospodarki, przeprowadziły: 


— pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmia- 
nie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy — Prawo ochrony środowiska 
oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy — 
Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1273). 


W posiedzeniu udział wzięli: Tomasz Tomczykiewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki 
wraz ze współpracownikami, Maciej Bando wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, Małgorzata 
Wejtko dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza Ministerstwa Srodowiska wraz ze współpracow- 
nikami, Tomasz Dąbrowski dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki wraz 
ze współpracownikami, Kazimierz Zmuda zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Mini- 
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz ze współpracownikami, Monika Macewicz radca prawny 
w Ministerstwie Skarbu Państwa, Karolina Dąbrowska specjalista w MSP Halina Błaszczyk 
i Jerzy Lorene doradcy w Najwyższej Izbie Kontroli, Barbara Koszułap wiceprezes Zarządu Naro- 
dowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze współpracownikami, Marek Sza- 
łas dyrektor Rejestru Swiadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii SA, Marian Babiuch prezes 
Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych wraz ze współpracownikami, Andrzej 
Nehrebecki ekspert Polskich Sieci Elektronergetycznych SA, Łukasz Kowalski specjalista w PSE 
SA, Monika Morawiecka ekspert w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej oraz prof. Barbara 
Gworek ekspert Komisji. 


W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Igor Amarowicz, Bartosz Bąk, Katarzyna 
Gadecka, Bogusława Kram, Anna Ornat — z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; 
Łukasz Grabarczyk, Jarosław Lichocki — legislatorzy z Biura Legislacyjnego. 


Przewodniczący poseł Wojciech Jasiński (PiS): 
W imieniu pana przewodniczącego Zelichowskiego i swoim otwieram wspólne posie- 
dzenie Komisji Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji 
Gospodarki. Porządek dzienny przewiduje pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy 
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy — Prawo energetyczne, ustawy — Prawo ochrony 
środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy — 
Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1273). 
Uzasadnienie, w imieniu rządu, przedstawi pan minister Tomczykiewicz. Witam 
pana ministra i proszę o przedstawienie projektu. 


Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz: 
Panie przewodniczący, Wysokie Komisje, szanowni goście. Celem przedłożonego projektu 
ustawy jest przedłużenie funkcjonującego w latach 2007-2012 wsparcia dla wytwórców 
energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, tj. technologii jednocze- 
snego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego 
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procesu technologicznego. Projekt zakłada przedłużenie wsparcia opartego na żółtych 
i czerwonych certyfikatach nową ustawą — Prawo energetyczne o kolejne dwa lata, z roz- 
liczeniem do 31 marca 2015 r. 

Projekt ten powstał dlatego, że dyskusja nad nową ustawą — Prawo energetyczne 
przedtuzata się i wygasały certyfikaty dla kogeneracji. Dlatego ta specjalna ścieżka. Pro- 
jekt ustawy nie reguluje kwestii fioletowych certyfikatów, tj. dla jednostek opalanych 
metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, 
likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwa- 
nym z przetwarzania biomasy, dlatego że system ten został ustalony do dnia 31 marca 
2019 r. Tak więc, to mamy załatwione. 

Funkcjonujący w latach 2007-2012 system wsparcia oparty na żółtych i czerwonych 
certyfikatach w obowiązującym porządku prawnym został ustalony na okres pięciu lat. 
Dla tzw. fioletowych certyfikatów przewidziany był dłuższy okres — jak już wspomniałem. 
Potrzebę kontynuowania tego systemu wsparcia dowiedziono w raporcie sprawozdaw- 
czym dla Komisji Europejskiej, który przygotowało ministerstwo na początku ubiegłego 
roku. Analiza sporządzona na potrzeby ww. raportu wykazała, że w badanym okresie 
w Polsce nastąpił postęp w zwiększaniu udziału wytwarzania energii elektrycznej wyso- 
kosprawnej kogeneracji jedynie o 1,4 punktu procentowego — z poziomu 15,6% w 2007 r. 
do poziomu 17% w 2010 r. Jak widzimy, jest to niewielki przyrost — jeśli weźmiemy pod 
uwagę wypełnienie celu zawartego w rządowym dokumencie „Polityka energetyczna 
Polski do 2030 r.” polegającego na podejmowaniu udziału energii elektrycznej wytwarza- 
nej wysokosprawnej kogeneracji do 2020 r. w krajowym miksie. Kluczowym jest zacho- 
wanie ciągłości i stabilności prawa — choć wiemy, że przez proces notyfikacji dyskusja 
nad tym systemem wsparcia w Radzie Ministrów jest już przerwana — aby inwestycje 
podejmowane przez inwestorów, wpływające na dalszy rozwój wytwarzania energii wyso- 
kosprawnej kogeneracji, miały przewidywalną sytuację administracyjno-prawną i żeby 
inwestorzy nie utracili zaufania do polityki w tym zakresie. 

W projekcie ustawy zamieszczono również zakres obowiązków uzyskania i przedsta- 
wienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastęp- 
czej na rok 2013 na poziomie 3,7% dla żółtych certyfikatów i 3,2% dla czerwonych cer- 
tyfikatów. Podane w projekcie zakresy obowiązków zostały opracowane na podstawie 
analizy wykonanej przez Agencję Rynku Energii na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. 

Konieczność notyfikacji projektu ustawy pod kątem zgodności pomocy publicznej 
przewidzianej w projekcie z rynkiem wewnętrznym wynika z konsultacji międzyresor- 
towych i opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Procedura notyfikacji 
została już rozpoczęta. Liczymy, że będzie to okres 3-4 miesięcy. Dlatego w projekcie 
zawarto przepis, że przepisy ustawy zaczną obowiązywać po wydaniu przez Komisję 
Europejską pozytywnej opinii na temat pomocy publicznej. Wcześniej, przy ustalaniu 
tych certyfikatów, takiej notyfikacji nie było, więc takiego problemu nie było. Dzisiaj 
zaczynamy równolegle z procesem notyfikacji prace w Sejmie. Przypomnę, że rząd przy- 
jął projekt w styczniu br., a dokładnie 2 stycznia. 

W związku z przedłużającymi się pracami nad tym projektem, którego wersja zawarta 
w tym dokumencie jest już zdezaktualizowana, prosilibyśmy, aby powołać podkomisję, 
żeby można było te niezbędne zmiany nanieść. Dziękuję. 


Przewodniczący poseł Wojciech Jasiński (PiS): 
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę. Proszę o zgłaszanie się do wypowiedzi. Najpierw 
zabiorą głos posłowie. Widocznie pan minister tak jasno wszystko wyjaśnił, że nie 
ma chętnych. Pan poseł Naimski — proszę. 


Poseł Piotr Naimski (PiS): 
Panie przewodniczący, panie ministrze - mam tylko jedną prośbę. Generalnie oczywiście 
nie ma wątpliwości, że po wyczyszczeniu ten projekt jest zasadny i będziemy go procedo- 
wali. To jest w miarę jasne. Natomiast prosiłbym, aby przejrzeć też uzasadnienie, które 
bywa czasami śmieszne. Inaczej mówiąc — jest po prostu „naciągnięte”, są w nim podane 
nieprawdziwe liczby. Mówiąc krótko — przekonuje się nas, w zasadzie przekonanych, 
nieprawdziwymi liczbami. To nie jest dobrze. 
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Przewodniczący poseł Wojciech Jasiński (PiS): 


Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze? Bardzo proszę. 


Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Marian 


Babiuch: 


Marian Babiuch — prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodo- 
wych. Jak pan minister Tomczykiewicz zauważył, rzeczywiście ten projekt się zdezaktu- 
alizował. Należy zauważyć, że gdyby był uchwalony, to praktycznie nie załatwia wspar- 
cia. W szczególności nie będzie wsparcia w 2013 r. W czarnym scenariuszu można sobie 
wyobrazić, że np. notyfikacja będzie od 15 grudnia, a wejdzie w życie od stycznia 2014 r., 
i w związku z tym nie mamy wsparcia na 2013 r. Projekt nie rozwiązuje też problemu 
nadpodaży certyfikatów. Bo, jak wiemy, praktycznie cena czerwonych certyfikatów jest 
bliska zeru — niewiele ponad 2 zł. 

Nie będę rozwodził się dłużej. Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu PTEZ, przyje- 
liśmy wspólne stanowisko i jednocześnie pewne postulaty, które chciałem złożyć na ręce 
panów przewodniczących. Jeżeli można — to je złożę. Może będzie to pomocne podczas 
dalszych prac. 


Przewodniczący poseł Wojciech Jasiński (PiS): 


Dziękujemy. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. W takim 
razie zamykam pierwsze czytanie projektu ustawy z druku nr 1273. 

Jest propozycja, aby powołać podkomisję, która przygotowałaby sprawozdanie — 
zważywszy na to, że trzeba jednak trochę przeróbek dokonać. Myślę, że na następnym 
posiedzeniu za dwa tygodnie podkomisja przedstawi sprawozdanie. Poza tym tu trzeba 
dokonać też notyfikacji, więc ten czas jest potrzebny. 

Szanowni państwo, jest propozycja, aby w skład podkomisji weszli następujący posło- 
wie: Tomasz Nowak, Krzysztof Gadowski, Marek Gos, Jacek Najder i Agam Rogacki. Czy 
są jeszcze chętni do pracy w podkomisji? Bardzo proszę — najpierw pan poseł Naimski, 
potem pan poseł Balt. 


Poseł Piotr Naimski (PiS): 


Jeżeli można, panie przewodniczący, chciałbym zgłosić pana posła Grzegorza Tobiszow- 
skiego. 


Przewodniczący poseł Wojciech Jasiński (PiS): 


A więc pan poseł Grzegorz Tobiszowski. Bardzo proszę, pan poseł Balt. 


Poseł Marek Balt (SLD): 


W imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej rekomenduję siebie. 


Przewodniczący poseł Wojciech Jasiński (PiS): 
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Proszę bardzo — dopisujemy pana posła Marka Balta. Czy jeszcze są jakieś zgłoszenia? 
Nie widzę. Mamy zatem 7 osób w podkomisji. Jeszcze raz odczytam nazwiska: Tomasz 
Nowak, Krzysztof Gadowski, Marek Gos, Jacek Najder, Adam Rogacki, Grzegorz Tobi- 
szowski i Marek Balt. Czy jest zgoda na powołanie podkomisji w tym składzie? Nie słyszę 
sprzeciwu. Stwierdzam, że Komisje powołały podkomisję w ww. składzie. Po zakończe- 
niu obrad proszę członków podkomisji o podejście do stołu prezydialnego w celu ukon- 
stytuowania się podkomisji. 

Wobec wyczerpania porządku dziennego zamykam wspólne posiedzenie Komisji. 
Dziękuję za uczestnictwo. 


